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proportion of water may be greater. He has rendered it
probable, however, that nitrate .of soda contains very
little water.

Mr Kirwan's real acid, then, is nitric acid, of that
degree of strength which enters into the composition of
nitrate of soda. The proportion .of this real acid, con-
tained in nitric acid of different specific gravities, has
been given by Mr Kirwan in the following

Chnp II.

ico Parts Sp. Gravity.
	Real Acid.
	100 Parts Sp. Gravity.
	Real Acid.

1-5543
	73-54
	1-3975
	50*74

1-5295
	69'86
	1-3925
	50-00

1-51S3
	69-12
	1-3875
	49-27

1-5070
	68-39
	1-3825
	48-53

1-4957
	67-65
	1-3715
	47-80

1-4844
	66"92
	1-3721
	47-06

1-4731
	66-18
	1-3671
	46-33

1-4119
	65-45
	1-3621
	45-59

1-4707 1-4695
	6*4-71
	1-3571 1-3521
	44-86 + 44-12

1-468$
	63-24
	1-3468
	43-38

1-4671
	62*51
	1-3417
	42 -.6 5

1-4640
	61-77
	1-3364
	41-91

1-46J1
	61-03
	1-3315
	41-18

1-4582
	60-30
	1-3264
	40-44

1-4553
	59-56
	1-3212
	39*71

1-4524
	58-83
	1-3160
	38-97

1-4471
	58-09
	1-3108
	38-34

1-4422
	57-36
	1-3056
	37-50

1-4373
	56*62
	1-300.4
	36-77

1-4324
	55-89
	1-2911
	36-03

1-4275 1-4222 1-4171 1-4JI20 l-406/9 1-4018^
	55-15
 54-12+ 53*68 52-94 52-21 51-47
	1-2812
 1-2795 1-2779
	35-30+ 34-56 33-82

		1-2687 1-2586
 1-2500
	33-09 32-35 31-62

